جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
0 50 1 7 : رمز المدرسة : 1179 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
المديرية : الرصافة الثانية نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 

للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة السنابل الاساسية الاهلية للبنين 


1 أ نور عدنان عزت عباس 








مجة وت نی“ د 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 1179 رقم الصفحة من 2 إلى 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: مدرسة السنابل الاساسية الاهلية للبنين 


جود اة انوي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


